НН pis E KEK НН БВ НУЛЕМ 


(2106225) 


НИЯ kalp BEEZKBEZK ЕН ВЕНУ У EDS 
315 НУК WWO 542(06/2020 = 








申请 用 水 楼 宇 地 址 : ХХХ 
请 书 编号 /档案 编号 (如 通用 ): XXXX 


我 /我 们 确认 供水 申请 所 需 的 资料 文件 已 按照 此 文件 清单 中 的 要 求 夹 附 於 我 /我 们 的 申请 供 
水 的 水 党 工程 计划 中 ， 人 否则 水 务 监 督 将 拒绝 处 理 此 供水 申请 。 


表格 WWO542 
2 两 业 登 记 证 副本 (适用 於 公司 申请 ) 或 
E SESS QS FH {EA Я) 












已 夹 附 ? ХЕЛЕ 












(ПЖ ёй 已 检查 
ТЕЛЕ | (此 栏 由 办 理 机 关 磁 理 ) 


HEZIOD 
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REFER - 5 0 
а 

垂直 水 管 路 线 图 

ге ERLE E 

ЖК аха | /7 3828 HBD 117 š& EL ЗЕРНЕ 
Lum 


12.* 预计 最 大 每 小 时 用 水 量 
КОКЕ 


相关 地 主 的 同意 书 (如 涉及 在 私人 土地 敷设 政府 水 管 及 设立 供 
ЖЖ) 

















RE: 
* Дра "RRNA У FP ZR ER ЕЗ پل( لا‎ ВЕЕ 
(申请 人 或 授权 代表 和) 
Nave гі 
aam. чаў е ) 
姓名 : Спа S4 Мом 


прав FE Bra: 346 3040 





ЕН 1: ERSE WWO542 表格 


AAH لا‎ ECL S] AU) SERA :4 56 


šE 





Pts Ef ЗЕ 6= ЕЕН ЛД ЗЕ д Вера МО sr АВ 
Я а = HER Ef] El i 7 Sc À Е BISKE 43 p ) «А ШП. Е) 

ah: 2824 5000 (HH: 2802 7333 
а. ۱.6 


申请 供水 表格 (MÈ 1) 
致 : KA 


档案 编号 (如 通用 ) : XXXX надзе (如 适用) : ХХХХХХ 


一 . ВЕНКА УЕ НИНЕ сушп puerta 
XX Xx хх = ——3 


= HB НЕ 大 原名 称 /地 段 号 三 /多量 和 


XX XK XX 
(ЧЕНЕ 街道 名 称 属地 名 /村 名 /其 他 
LI ДЛЕТА 
کا(‎ 


二 . 申请 人 资料 
* 先 生 / 太 太 / 小 姐 /女士 /和 机构 名 称 (中 文 ) : BR 大 文 
(英文 ) (以 正楷 填写 ) : ‘HAN TAI МАМ 


号 份 证 上 的 中 文 商用 电码 (如 遂 用 ) : 





Я ПЕ Ey (7j ЛОНА t Раў БУ 


HH: 23456789 雷 于 邮箱 : XXX@XXX 
通讯 地 址 ( 若 与 用 水 楼 宇 地 址 不 同 ) : GITE cC DLE READ с 
ES 02 座 人 大厦 名 称 /地 段 号 三 /丈量 约 份 


| xxx | [ххх | XXX 

РУ 街道 名 稳 屋 下 名 /村 名 /其 他 
XXX * 香港 / 九 能 /新 界 
ДЇ Eè 


ТО aki “е РПА НУ e Б ЕЕ Н. - 
ДУ ЫЧ ЧАЙ ЯЗ pres DA В) МУ НУ В рок یل‎ ЕЎ Cell. ° 


ШЕЕ А 
WWO 542С(06/2020) 


ИРЕН (зася O АВС ГУ, ЗЕ, ПЕ e)‏ سه اسا 


MEE E (е) Г] KERISE “Чар / Seria 
* 食 水 / НІК / 消防 用 水 “Ж ET 消防 用 水 


村 屋 Кі ДҮН mas 3 E 水 
* 食 水 РАНК / 消防 用 水 


目 疏 化 训 池 /污水 处 理 系统 (ДИН 2) С]. AFREK EI 
(ЕЯ НЕТ: КК ШЕ 编号 : 


ТК С]. PIERA 


(7 196: ЖУК Sh o: 


АЕ 
GR 


Ч мена Ki 7 





СК 9: 
(PIT VUE HKI KZK 
arid الا‎ 原 有 *) Н] К/К 9: 


ЖЕКА / ДГК 
ejos 

用 作 系 统 性 证 洗 的 临时 水 然 
其 他 ۳ НА: 





Jr اټ‎ УЕ АЕ / E FIRE / 消防 栓 


四 . اغف(‎ FERRE шс O, ЯЬ >) 
ФИР ЕНА ЕЛА RKR S з (ZF 3) 
.] 住宅 供水 
非 住 宅 供 水 (EEA 
1 工商 业 污 水 附加 费 行 业 (请 
例如 和 餐馆 业 、 类 包 身 品 业 等 
نا‎ 其 他 
ERES (MJES p 7) ШТАШ) УК Әя Н 


599998 1 


۴ = 





* ai A ОШ 
WWO 542C(06/2020) 


五 . 气 建 供水 系统 设计 师资 料 


г: Chan Siu Мап ха: XXX 日 间 联 络 雷 话 : 23457890 
通讯 地 址 : ХХХХ 


ух. 申请 人 的 保证 及 同意 书 


пав E Жн] С КИН ЛЕНА )-(Е)ЈЯРУ › БА КОРЕНІ AS Dao RESP C Tc ЛЕ АПИ НО) (per 


保证 及 同意 书 
(А) Ва ДА : 


( 震 本 申请 包括 消防 供水 系统 ， JHF ; 

(п) АЕА HE а EE eser) » EI АОК УНАР: K 

(ii) APR بل لت‎ АЛК а Сай а) pu Pr SE ві -名 用 户 其 - 同 使 用 的 消防 供水 系统 或 内 部 供水 系 
笑 的 部 份 )， 主 册 成 为 该 公用 供水 系统 的 代理 人 з 


(B) ”根据 《水务 设施 条 例 》 (香港 法 例 第 102 章 ) 第 7 及 19 条 ^ 申请 人 现 保证 Є 


— ( 送 用 於 所 成 为 消防 供水 /内 部 供水 系统 用 户 的 申请 ) 

按照 《水 务 设施 人 条例 》( 香 港 法 例 第 102 章 ) № СУК Ока СНИ). (ДАЎ 102 А ти) ЯЕ, j de 
港 特 列 行政 芝 政 府 缴 付 有 关 该 处 所 消防 供水 /内 部 供水 系统 所 规定 应 缴纳 的 任何 守 用 及 按 金 (МЕ 9) ° 
FP АЛІ FERES ECCE DAS RK DES Een Pax PITT. СЛУ 28455 ПЕКЛА p tl 水 系统 和 保管 Bre Wy CE [n KEE UMEE 
10) з 


一 (天 用 於 氨 成 态 公 用 供水 系统 代理 人 的 申请 ) 

按照 《水 务 设施 条例》( 香 港 法 例 第 102 章 ) 及 《水 郊 设 施 规 例 》( 香 港 法 例 第 102 A БУ E І 
港 特 别 行 政史 政府 缴 付 有 了 关 该 处 所 公用 供水 系统 所 规定 应 缴纳 的 住 何 避 用 及 按 珀 MIRE 9) є Ма АЗ 
你 证 负责 保管 及 保 玖 该 不 所 的 上 述 公用 供水 系统 和 保管 所 绑 设 的 任何 水 然 (的 基 10) = 


请 注意 ， 用 户 或 代理 人 或 须 按 照 《 污 水 不 理 服务 条例 》( 香 港 法 例 第 463 瘟 ) 及 该 休 例 局 下 的 任何 规 例 ， 55 
付费 用 及 附加 费 ( Eds [HP PRAE? УТ СУ TIE) ° 


(C) FRAN «К а PEAS 102 32) ١ (КЛЕЙИ) (аа; 102A 草 ) 及 “污水 
处理 服务 人 条例 》 (香港 法 例 第 463 章 ) 及 放下 的 任何 规 例 的 全 部 规定 ° 


(D) ”申请 人 同意 问 香 港 特别 行政 区 政府 缴纳 水 务 监 督 因 经 由 此 表格 所 申请 事项 而 种 进行 的 工程 及 水 务 蜂 叔 认 和 访 
需 就 此 申请 而 进行 的 任何 相关 工程 的 弗 用 ， 包 括 根 据 任 何 成 文法 则 、 规 例 或 则 例 的 规定 ， 而 须 束 或 为 进行 
有 怖 工程 所 支付 的 一 切 成 本 、 费 用 ， 亚 包括 《土地 (和 靴 项 条文) 条例》 ЕЕ с 28 Е) 3 所 亲 明 ， 根 
ае [LZ HETE ГЕИ ЗН Леа Ра Ў لا‎ fof ЛУ S SERRA. > ` 材料 及 监工 费 在 内 : 申请 人 

ЗАЕС КОРА Prat LATI COBAT ЕП) ТА АР ЕЛИН ТЕН з 


(E) H ASEAK [ЖУКТИ ТЕ ИПИ ЕН A ЧАТ (ВА Ааа Ба РР, ААА На ` uk پل(‎ 
ic Ee ИИ ЕВЕ ды SA ` ski Kaha Pt FATALE ` МЫК Festis | ЖОЛНУ К/А ШУК ВА 
ARI Ez ey ARTERE УЗОРУ » amps Л ШЕШ 28220] د‎ КЕ ШО RT e c c REC p E ° 
申请 XFIT аА 策 局 及 部 门 和 任 po FEE Et HIR © ras ЛБА КЕН 
请 人 收集 所 得 包括 申请 人 的 姓名 及 不 所 的 地 址 )， 都 可 能 会 名 公众 公开 (例如 从 互联 出发 布 相同 资 
ËD) є 申请 人 明白 可 | 向 香港 湾仔 告 士 打道 7 号 入境 事务 XM 48 кіх рр خا ان‎ SEE d Be] М VH БАЗА” 




















I А E 


- HB : EMT BB K -|- IUE XP اک رل‎ 21; 
日 其 — ш А LEE ЕШ ( 


V 
f 


qned) 


WWO 342C(06/2020) 


Мо 


© Б з 


本 申请 表格 必须 由 欲 申请 成 为 相关 用 水 处 所 的 据 建 消防 供水 系统 /内 部 供水 系统 /公用 供水 系统 的 用 户 / 代 
理 人 的 申请 人 填 受 * 如 欲 为 现 有 供水 系统 申请 用 户 或 代理 人 转 名 ， 请 填写 表格 编号 WWO1， 本 表格 站 不 
TE 


根据 污水 处 理 服务 人 条例 第 5 人 条 规定 (Ef РАНО A МЕРИ ВАНЯ, ЕНЕ А ЁЙ 

业 污 水 附加 费 ( 如 组 用 ) 。 如 有 疑问 ， 请 向 排 اټ‎ 

HEZKIRI S" EE НАУК" fü" JECESE НК" ^ 必须 选择 其 中 一 

зыч Г "ЭКЕЕН ОК", ДВЕ" T pois К ЛЕСЕ ые ° 

DECS A веты (РЕЯ ТОРА °‏ رد لون 

Ep РУЛЯ ЕН fT 3E ЕТИН К, НД 05 23708 е БАНАН Б ВН (ува CRIS ° KEHF 

分 小 册子 。 FF êê A PFE EA Е http://www. + gov.hk/tc/application-public-forms/waterworks-form- 

WWO- TRA html Бус а PR FOCUS AINT ° 
НИЈЕ 98 XE TOT S REDE ЗБ A РТО з i HI K ES a EE غار‎ НЕК HAS ЕТИ SE 

В > 

ЯПА] ЖД ҢА фено [08825 АОН ELA 28 [5] ЕН Я CECH AU PASA AFPR ° ateti 

Ава Н.а ӘНЕ (例如 访 昭 ) 的 影印 本 右 同 申请 表格 交 回 供 本 党 查证 中 请 人 身份 : ЖЕНЫ 

EO LAE Das RE на РАЎ A ASIE є 


ТЕЧ AS PRR Е АУЕ ° 不 得 转让 ， واد پوس و رد‎ rettet EEL + 

根据 К КӨШ ИЧИ) (香港 法 例 第 102 FE) 20 休 及 《污水 处 理 服务 条例》( 香 港 法 例 第 463 章 ) 第 5 7 
本 保证 书 规 定 用 户 / 代 理 人 可 继续 承担 其 责 住 直至 

(а) КЇЎ Ete пу 95-3 /代理 人 蔡 代 其 位 ; 或 

(b) 太 务 监 督 取消 其 保证 ， 即 使 有 下 列 情 沈 亦 乱 影响 

() 用户 /代理 人 已 不 再 估 用 该 不 所 : 

(п) 用 户 /代理 人 不 再 负 豆 管理 该 不 所 或 其 任何 部 分 ; 或 

(Hi) KIA Ee ERIE КЛ FD CE یوو دد وی‎ :9 - 10 或 19Q2) 人 条 行使 任何 权力 。 

如 用 户 /代理 人 和 欲 撤 销 保证 及 同意 性 ° 7 ide Du НКЛ ЕЕ - 

排水 事务 监督 地 址 : 香港 水 扶 林道 2А 吓 西 区 裁判 法 院 地 下 : 电话 : 2834 9432 / FT : 3104 6433 


#1 :сиѕќотег services(üdsd.gov.hk 





REGIT TIS ЕЛИ Эн 5 БЕТ 35650 











КЕШЕН 申请 着 编号 
收 表 日 斯 : 





At ویم اغ‎ hr Н и>. 
BUT. ЯН ХІ ні zi sii а 


уо 542C(06/2020) 





项 目 2: 商业 登记 证 副本 (适用 於 公司 申请 或 
身份 证 副本 (适用 於 个 人 申请 


本 项 目 文件 (包括 图 则 ) 编 哺 数 :1 s 
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ние" i ° (SA. 


-—P 0 (0111111 





= ww w — т е фы = т” ш? سي‎ шш 4 = = يه‎ 


Е ж (RERENGA) (5 310 X:) وا‎ 
ORIGINAL BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE (Chopter 310) [regulation 5) 
| (RITES) 


REGULATIONS‏ شب سوا وو ا 
ХАНА Registration Certificate‏ 


生效 号 期 BABM HERRE НОЖ ЕІ? 
Dets cf Commeperement Date of Expiry Certificate Ма. Fee sad Levy 


(HER FEB = ) 
(БИЗ LEVY = ) 


BERTI (ERRETEN) 77: Please note ё following requirements of the Business 
Registration Ordinsnce: 


1. 第 606) ЕР] Рон 1. Section 6(6) provides that the issue of а business 
Заве. ИЖ ЯНЕ ЗМЕЯ: | — regimretion certificate or a branch registration certificate 
за А права БУВАВ ВЕУ СО БЕЗ СЕРІЙ — “hall not be deemed to imply that the requirements of any - 
HEARE ° ' law in relation to such business or to tho persons carrying 

an the samo or employed therein have bsen complied with. 


2. 第 12 WIDE E TRBBZURJUR ANERE 2. — 12 وي‎ that Кае :سس‎ 
مه‎ сате or го cnie 

u یوو‎ BREER тени branch مو‎ s за 

EAR ARERO бо В هه‎ Инта. EAR ЕЕ 

IO SON ° (ШЕШЕНЕ ИЖ ЖЕТ&РЧУ@ > ) 

Picase produce (his certificate end demand note intact et time of payment. This demand note will only becoms а valid 

business КЧ registration certificate upon payment (Please ses payment instructions отесіваѓ) 

122087125288 RÜTUEM + RECRIVEDFEE AND LEV Y HERE STATED IN PRINTED FIGURES. 





项 目 3: ELEY HIE - 比例 不 少 於 1:1000 


本 项 目 文件 (包括 图 则 ) 编 瑟 数 :1 75 
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项 目 5: Jr, РУК'ВРРІНІЇВ| 


ДУЛА ХАТЫ НП) 68 : 15k 
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| NOTES: АЦ. WATER PIPES ARE GALVANISED STEEL 
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ЛАҢ 8: KR PANE 


本 项 目 文件 (包括 图 则 ) 编 张 数 :1 56 
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- PRAWiNG TITLE! CONNECTION ALIGNMENT LAYOUT PLAN, SHOP LOCATION | DATE 25/02/19 
` ONE GA NOMEN Кош ус 
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ЛАН 12: 预计 最 大 每 小 时 用 水 量 


本 项 目 文 件 (包括 图 虽 ) 编 胀 数 : 1 5 


地 址 : 


每 小 时 用 水 量 的 流量 公式 : 
流量 = РР X 管 径 面 积 X 流速 . 
设 :水 在 水 管内 的 流速 为 在 ,本 次 取 约 数 篇 
管道 面积 = л 半径 ” 
解 : 水 管 = ， 每 小 时 流量 为 Fb, SERA 
RII: 水 管 每 小 时 流量 = 

秒 X3.14( )2Х m/s 


m/h 


7 fS азу [NH 0" m?/h 
现 估计 建筑 用 地 盘 临 时 水 铁 用 水 量 胡 每 日 т> 
水 鱼 最 高 用 水 时 段 ( 及 ) Ж ”个 小 时 
ЕЗЕН ВЕНУ КЕТЕИН НКЛ = m? 
营业 时 间 为 每 天 个 小 时 | 
НИЗ КВ AK = m 
НЕОН BU] SSE KE УЖ = mi 
НЕЕ ЕЕК (ЯК 立方 米 т/х h= m? 


= m? 


